OLIVIERI e CLI8ENTI - Mod. RR 357 LAMBDA 



OLIVIERI e GLISENTI - LAMBDA RADIO Mod- RR 357 - OM da 600 a 1400 kc/a, OC1 da 6 a 8 Mc/s, OC2 da 8 a 18 Mc/s. Media 

frequenza: 470 kc/«. Plaeche AZ1: 380 V. Prodazione 1947-48. 
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